ضوابط النشر في مجلة فرسان الثقافة 


مجلة إلكترونية مجانية تصدر 
شهريا بإشراف لجنة من 
الأساتذة والباحثين والخبراء. 


ه يقوم الباحث بتنسيق البحث حسب شروط النشر 


مواقع التواصل: المذكورة أدناهء وفقا لأهم قواعد البحث العلمي. 
صفحة الفيس بوك: ْ ١‏ 
قنوات التليكرام: ه يقوم الباحث بأرسال البحث المنسق على شكل ملف 
٠‏ القارئ النهم 1 مايكروسوفت وورد. إلى البريد الإلكتروني: 
٠‏ القارئ النهخ 2 ْ 5 ده ش 


111 © ©1111:52111112522111 
ه يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة» مع العناية 
بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسم 


شف سا الشفافة 
ه المجموعة المعرفية للطلاب 
موقع الويب: 


111.0 00 1111521111125221116 ه يتم تحكيم البحث بواسطة اثنان من المحكمين أو 
8 ثلاثة محكمين. 
ا ه يتم ابلاغ الباحث بالقبول المبدئى للدراسة أو 
روابط أخرى: 6 : 
- رابط مشروع المجلة. ١‏ 
- رقم تعريف_.ا 20‏ ه يتم ارسال ملاحظات التحكيم الى الباحث. 
- توثيق العنوان في ارشيف 1 
الانترنت. 9 يقوم الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة وارسال 
55( رقم تعريف المشروع: البحث المعدل الى نفس البريد الالكتروني المذكور 


2022062828938 اعلاه. 


كيفية إعداد البحث للنشر حسب شروط النشر في المجلة: 
يتبع الباحث الخطوات الآتية فى إعداد بحثه: 


.1البحث: 
يكتب الباحث في الصفحة الأولى ما يلي: 
-عنوان البحث 


-اسم الباحث (الباحثين) 
-عنوان جهة الباحث ( مثال: جامعة الأكاديميين العرب | المدينة| 
الدولة ) 
يكتب الباحث في الصفحة الثانية ما يلي: 
-الملخّص باللغة العربية ثم الكلمات المفتاحية 
-الملخّص باللغة الانجليزية ثم الكلمات المفتاحية 
.2ترتيب المحتوى: 
يطلب من الباحث أن يتقيّد بالترتيب الآتي في كتابة بحثه: 
٠‏ محتوى البحث حسب شروط النشر في المجلة العربية 
للعلوم ونشر الأبحاث: 
٠‏ ملخص الدراسة 
٠.‏ المقدمة 
5 شكا 4 الب 3 


٠.‏ التوصيات 

٠‏ المصادر و المراجع 

٠‏ الملاحق (ان وجدت) 
شروط النشر في المجلة 


1. يتم تنسيق الورقة على) قياس(44 ١‏ بحيث يكون نوع 
وحجم الخط وفق شروط النشر المحددة. وهي: 

نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية هو 
67 51131211111:(9: حجم الخط 16 غامق 
للعنوان الرئيسء» 14 غامق للعناوين الفرعية» 14 عادي 
لباقي النصوص وترقيم الصفحات و المسافة بين الاسطر 
يجب ان لا تقل عن 1.15 » و حجم الخط 12 عادي للجداول 
والأشكال و حجم 10 عادي للملخص والهوامش. 

- نوع الخط في الأبحاث باللغة الإنجليزية هو 71131155 
2011417 2721111 حجم الخط 14 غامق للعنوان 
الرئيسء 13 غامق للعناوين الفرعية» 13 عادي لباقي 


النصوص وترقيم الصفحات و المسافة بين الاسطر يجب ان 
لا تقل عن 1.15 »و حجم الخط 11 عادي للجداول والأشكال 
التوضيحية و حجم 9 عادي للملخص والهوامش. 


. يراعي عند تقديم المخطوطة التباعد المفرد مع ترك 


هوامش مناسبة (2.5 سم) من جميع الجهات (أعلى - 
أسفل ‏ يمين ‏ يسار). 


. عنوان البحث في الصفحة الأولى: 
-حجم 23 ويجب أن يكون العنوان دقيقاً ومعبّرا عن 
محتوى البحث. 

. حجم البحث: 


ألا يزيد عدد صفحات البحث على (6) صفحة أو (2000) 
كلمة . 


. الباحث وعنوانه: 


-يذكر اسم الباحث وعنوانه بوضوح, وينصٌ العنوان على 


-حجم 10 ويرفق بالبحث ملخص يحتوي على (150- 
0) كلمة باللغة التي كتب بهاء وآخر باللغة الثانية 


(العربية أو الإنجليزية) التي تعنى بها المجلة. 


. الكلمات المفتاحية: 


-حجم 10 يرفق بالبحث ما لا يزيد عن (6) كلمات مفتاحية 
(دالة) خاصة به. وتكون باللغتين العربية والإنجليزية. 


. الأشكال والجداول: 


-ترقّم كلّ من الأشكال والجداول على التوالي حسب 
ورودها في البحث بحجم 8: وتزود بعناوين بحجم 9: 
ويشار إلى كل منها في متن البحث بأرقامها. 


. الهوامش: 


-حجم 9 تستخدم هوامش الصفحات السفلية لذكر أي 
ملاحظة. أو لتوضيح أي معلومة واردة في متن البحث. 
ويستخدم لذلك إشارة مميزة مرتفعة عن النص مثل.(*) 


0 المراجع: 


. 


تستخدم الأرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن 
البحثء ويذكر الرقم والمرجع المتعلق به في قائمة المراجع. 
-ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسلء ٠‏ وذلك 
بعد مراعاة ترتيب المراجع هجانئياً في القائمة حسب اسم 
المؤلف وفقاً للآتي: 


إذا كان المرجع بحثاً في دورية 


:اسم الباحث (الباحثين) بدءاً باسم العائلة». ”عنوان البحث.» 


أسم الدورية (بخط مائل)» رقم المجلد, رقم العدد, أرقام 
الصفحاتء: سنة النشر. 
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. إذا كان المرجع كتاباً: 


اسم المؤلف (المؤلفين) بدءاً باسم العائلة» عنوان 
الكتاب (بخط مائل)» اسم الناشرء سنة النشر. 


. ج. إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه: 


يكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة» ”عنوان 
الدراسة.»» يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراة بخط مائل» اسم 
الجامعة, السنة. 


. د.إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة 


رسميه: 
يكتب اسم الجهة, عنوان التقرير (بخط مائل)» المدينة» 
أرقام الصفحاتء. سنة النشر. 


. إذا كان المرجع موقع الكتروني: 


يكتب اسم المؤلف. عنوان الموضوع (بخط مائل), سنة 
النشر . الرابط الالكتروني و تاريخ اخر زيارة للرابط. 


. و. المستلات: 


اسم الباحث (الباحثين) بدءاً باسم العائلة». ”عنوان 
الدراسةء» اسم الدورية (بخط مائل). رقم المجلد. رقم 
العدد. أرقام الصفحاتء سنة النشر. 


. ز. وقائع المؤتمر: 


اسم الباحث (الباحثين) بدءاً باسم العائلة» عنوان 
الدراسة(بخط مائل)؛ اسم المؤتمرء رقم المجلد. أرقام 
الصفحاتء: سنة النشر. 


